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735452-52103 
7335452 -52104 
735452 -52105 
735452-52106 
735452 -52107 
735452 -52108 
735452 -52109 
735452-52110 
735452-52111 
735452-52112 
735452 -52113 
735452-52114 
735452-52115 
735452 -52116 
735452 -52117 
735452-52118 
735452-52119 
735452-52120 
735452-52121 
73$452-52122 
735452 -52123 
735452-52124 


Total UWisioht 


Twist Lock Receptacles 


Boxes 

Boxes OB-4SSL 
Covers #8370 
Covers 

Elbows 1/2" x 90° 
Elbows 3/4'' x 90° 
Elbows 1/2'' x 45° 
Elbows 3/4" x 45° 
Nipple 1/2" x 2" 
Nipple 1/2" x 3" 
Nipple 3/4" x 2" 
Nipple 3/4" x 3" 
Tee 1/2" 

Tee 3/4" 

Union 1/2" 

Union 3/4" 
Coupling 1/2" 
Coupling 3/4" 
Bushing 3/4'' x 1/2" 
Bushing 1" x 3/4" 
Bushing 1-1/4" x 3/4" 


Stores Reqs. 45284 & 45285 
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